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TOLERANSI LEBAR MULUT 
KUNCI PAS, KUNCI RING DAN KUNCI SOK 
UKURAN METRIK 


1. RUANG LINGKUP 
Standar ini meliputi toleransi lebar mulut kunci pas, kunci ring dan kunci sok 
untuk mengencangkan dan mengendorkan baut dan mur atau barang-barang 
sejenis. 
. TOLERANSI 
Toleransi lebar mulut kunci pas, kunci ring dan kunci sok (lihat gambar) tergan- 


tung pada besarnya ukuran nominal lebar mulut kunci yang harus sesuai dengan 
tabel di bawah ini : 


(ia 


jus 


Kunci Ring 


Is 


Kunci Sok 


Gambar 
Kunci Pas, Kunci Ring, dan Kunci Sok 
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Tabel 
Toleransi Mulut Kunci 


Ukuran dalam : mm 


Toleransi (t) 


Ukuran Nominal Mulut j Dikerjakan dengan pe-| Dikerjakan tidak 

Kunci (S) mesinan. engan pemesinan. 
| 

Minimal | Maksimal 


002 1 x ops 
0,02 0,12 


0,03 0,15 
0.03 ! 4 015 


12-13 
14 —15 —16 
19-20—21-22—23—24—25 
26-27—28—30—32 
36—41—46—50 
55—60—65—70 
15-80—85—90—95—100 
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